|EKSCELLENCYA 


KAZIMIERZ HR. STARZÉNSKI 


JEGO c. K. APOST. Mości RZECZYWISTY TAJNY JRADCA I P.ODKOMORZY, 
FZŁONEK |zBY PANÓW, 
B. MARSZAŁEK RADY POWIATOWEJ JROPCZYCKIEJ, 
©. K. RZECZYWISTY PUŁKOWNIK W /XRMII, 
KAWALER PRDERU C. K. AUSTR. J}£0POLDA I ŻELAZNEJ Korony, 
JKOMANDOR PRDERU s. fRZEGORZA PARMANSKIEGO, 


KAWALER PRDERU CES. ROS. Ś. PTANISLAWA 


a Gk dt Gb 


zaopatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 23 Listopada 1877 r. w Górze Ropezyckiéj, 


w 72 roku życia. 


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się d. 26 b. m., na którą stroskana rodzina Krewnych, 
Przyjaciół i pobożnych Chrześcian zaprasza. 


Góra Ropczycka, dnia 23 Listopada 1877 r. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


